D6655C 
HP Master Pass System Kit 

User's Guide 
Benutzerhandbuch 
Guide de l'utilisateur 
Manual del Usuario 

Lease esto primero 

Manuale utente 



HEWLETT* 
PACKARD 



www . hp . com/ go/pcaccessories 



Notice 

The information contained in this document is subject to change without notice. 

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied 
warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained 
herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. 
Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its hardware or software on equipment that is not 
furnished by Hewlett-Packard or equipment for which it is not intended. This document contains proprietary information 
that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or 
translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company. 

Hinweis 

Inhaltliche Anderungen vorbehalten. 

Hewlett-Packard ubernimmt keine Garantie welcher Art auch immer fur diese Ausriistung, einschlieiSlich der (doch nicht 
begrenzt auf die) Qualitatsgarantie und die Garantie beziiglich Eignung fur einen bestimmten Zweck. Hewlett-Packard 
haftet nicht fur in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder fur unbeabsichtigte oder indirekte Schaden in 
Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausriistung. Hewlett-Packard ubernimmt keine 
Haftung fur den Betrieb oder die Zuverlassigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt wird, die nicht von 
Hewlett-Packard geliefert wurde. Dieses Dokument enthalt proprietare Informationen, die durch das Copyright geschiitzt 
sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard 
Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder iibersetzt werden. 

Avertissement 

Les informations contenues dans ce document peuvent etre modifiees sans preavis. 

Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les 
garanties implicites de qualite commerciale de ce materiel, ou la bonne adaptation de celui-ci a un usage particulier. 
Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaitre dans ce manuel et n'est pas non plus responsable 
des dommages directs ou indirects resultant de l'equipement, des performances et de l'utilisation de ce materiel. Hewlett- 
Packard ne saurait etre tenu pour responsable de l'utilisation et de la fiabilite de son logiciel sur des materiels non fournis 
par Hewlett-Packard. Les informations contenues dans ce document sont originales et protegees par copyright. Tous 
droits reserves. L'acheteur s'interdit en consequence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute 
autre langue, sauf accord prealable et ecrit de Hewlett-Packard. 

Aviso 

La informacion contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. 

Hewlett-Packard no ofrece ningun tipo de garantia con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las 
garantias impKcitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Hewlett-Packard no asume responsabilidad 
alguna por los posibles errores contenidos o por los dahos casuales o emergentes relacionados con el suministro, 
funcionamiento o uso de este material. Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su 
software en equipos que no hayan sido fabricados por Hewlett-Packard. Este documento contiene informacion patentada, 
protegida por las leyes del copyright. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser 
fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin la autorizacion previa y por escrito de Hewlett-Packard Company. 

Awiso 

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preawiso. 
Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di 
commerciabilita e di idoneita per uno scopo particolare. Hewlett-Packard non sara ritenuta responsabile per errori 
contenuti in questo documento, ne per danni accidentali o conseguenti alia fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo 
materiale. Hewlett-Packard non si assume alcuna responsabilita riguardo all'uso o aH'affidabilita del proprio software su 
apparecchiature di altri produttori. Questo documento contiene informazioni di proprieta protette da copyright. Tutti i 
diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento pub essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua 
senza un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard Company. 

Hewlett-Packard France, 38053 Grenoble, Cedex 9 France 
© 2000 Hewlett-Packard Company 



English Chapter 1 

Deutsch Kapitel2 

Fran^ais Chapitre 3 

Espanol Capftulo4 

Italiano Capitolo 5 



3 



HP Master Pass Key System 
Guide d'utilisation 



Guide d'utilisation HP Master Pass Key System 

Introduction 



Introduction 

Le HP Master Pass Key System (systeme de cle 
administrateur HP) vous permet d'ouvrir plusieurs PC HP 
avec une seule cle universelle. Tout verrou programmable 
pour PC HP pre-programme avec le code approprie peut etre 
ouvert de cette maniere. 

Le systeme de cle administrateur est compose des elements 
suivants : 

• un outil de programmation vous permettant de 
"programmer" un verrou pour PC HP de maniere a pouvoir 
l'ouvrir a la fois avec la cle standard et la cle universelle, 

• une cle pouvant ouvrir tout verrou pour PC pre-programme 
avec le code de la cle, 

• des verrous programmables pouvant etre pre-installes sur 
votre PC ou a acheter separement. Certains modeles de PC 
HP sont deja equipes de verrous programmables. Ces 
verrous doivent etre installes sur tous les autres PC HP. 



Avant l'installation 

Plates-formes prises en charge 

Pour savoir sur quels PC vous pouvez installer votre systeme 
de cle administrateur HP, connectez-vous au site Web de HP : 
www . hp . com/go/pcaccessories 

Consultez ce site Web pour commander d'autres accessoires 
pour le HP Master Pass Key system : 

• Un kit de mise a niveau (HP D6659A/D9528A/P1550A) 
comprenant 50 verrous programmables, 50 cles, un 
adaptateur et le present manuel. Ce kit est necessaire lors 
de la mise a niveau des verrous sur les modeles ne 
comprenant pas de verrous programmables pre-installes. 

• Une cle de secours (HP D6658B). 
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Utilisation du HP Master Pass Key System 

• Ouvrez le verrou du PC 

• Programmez l'outil de programmation a l'aide d'un code 

• Programmez le verrou du PC 

• Programmez la cle 

• Verrouillez le PC a l'aide de la cle 



Programmation du verrou du PC pour y acceder 
avec la cle 

Pour ouvrir un verrou de PC avec la cle uniquement, vous 
devez d'abord le programmer avec l'outil approprie. Cette 
section decrit l'outil de programmation et explique comment 
programmer les verrous de PC pour y acceder avec la cle. Elle 
explique egalement comment programmer les verrous sur les 
PC HP qui ne sont pas fournis avec des verrous 
programmables. 

Outil de programmation 
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Programmation du verrou du PC pour y acceder avec la cle 

Pour programmer l'outil a l'aide du code 

Pour programmer un verrou de PC, il convient tout d'abord 
de regler l'outil de programmation a l'aide d'un code, avant 
d'inserer le verrou dans le PC. 

1 Maintenez l'outil de programmation a l'aide de la broche 
metallique et placez la cle de l'outil a l'oppose. 

2 Assurez-vous que les taquets de programmation sont dans 
la position Al en appuyant sur le bouton de reinitialisation. 
Ces taquets doivent etre alignes avec le repere par defaut. 

3 Les selecteurs de code sont actionnes par des ressorts. 
Tirez le selecteur place sur la bague superieure, le ressort 
est libere et vous pouvez deplacer le selecteur de code a 
votre guise. 

4 Maintenez selecteur de code en tension et faites tourner la 
bague de selection dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre jusqu'a ce que la lettre de votre choix apparaisse 
sur l'afficheur. 

5 Relachez le selecteur de code. Le code est selectionne 
lorsque le selecteur se positionne en emettant un clic et 
que la bague est bloquee. 

6 Repetez les etapes 2 a 4 pour la bague de selection 
inferieure, en choisissant un chiffre pour la seconde partie 
du code. 

7 L'outil est maintenant programme. 
Pour programmer le verrou du PC 

1 Sur certains PC, il peut etre necessaire de retirer le capot 
pour acceder au verrou du PC (decrit dans le Guide 
d'utilisation du PC). 



IMPORTANT Pour votre securite, ne retirez jamais le capot de l'ordinateur 
sans avoir debranche le cordon secteur et toute connexion a 
un reseau de telecommunications. Remontez toujours le 
capot avant de remettre le PC sous tension. 



2 Verifiez que le verrou du PC a programmer est deverrouille. 
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3 Inserez l'outil de programmation dans le verrou du PC 
comme une cle normale, en vous assurant que la broche 
metallique et l'orifice situe au dessus du verrou de PC sont 
alignes. 



REMARQUE L'outil de programmation doit etre insere en permanence lors 



de la programmation du verrou. Dans le cas contraire, les 
taquets de programmation seront bloques et le verrou ne sera 
pas programme correctement. 

4 Faites pivoter les taquets de programmation inferieur et 
superieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
au maximum. lis doivent etre alignes avec les afficheurs de 
selection du code. 



5 Retirez l'outil de programmation du verrou du PC. Celui-ci 
est maintenant programme. 

6 Verrouillez votre PC a l'aide d'une cle programmed . 



Inserez l'outil de programmation 
dans le verrou du PC 



•1 




Faites pivoter les taquets de 
programmation inferieur et 
superieur 
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Programmation de verrous sur des PC non equipes du 
systeme de cle administrateur 

Si vous souhaitez utiliser le Master Pass Key System sur des 
PC HP sur lesquels aucun verrou programmable n'est 
pre-installe, procurez-vous le kit D6659A aupres d'un 
distributeur agree HP. Ce kit comprend 50 verrous et un 
adaptateur. Les verrous doivent etre programmes a l'aide de 
l'outil approprie et de l'adaptateur avant de les installer dans 
unPC. 

Pour programmer un verrou a l'aide de l'adaptateur (pour les PC non 
pre-equipes de verrous programmables) 

1 Placez le verrou dans l'adaptateur. 
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2 Programmez le verrou (reportez-vous aux instructions de 
la section "Pour programmer le verrou du PC" a la page 4.). 

3 Retirez le verrou de l'adaptateur et inserez-le dans le PC, 
pour remplacer le verrou existant ou le cache metallique. 




4 Retirez le capot de l'ordinateur (decrit dans le Guide 
d'utilisation du PC), extrayez le verrou existant ou le 
cache metallique du panneau arriere du PC. 

5 Inserez le verrou dans 1' orifice (la cle etant dans le verrou) 
et fixez-le a l'aide du clip metallique fourni. 
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Utilisation de la cle 



6 Remontez le capot de l'ordinateur. 

Pour verifier que le verrou du PC a ete correctement 
programme, utilisez une cle comportant le code approprie, 
consultez la section "Utilisation de la cle" a la page 7. 



Utilisation de la cle 

Cette section explique comment configurer la cle et comment 
l'utiliser pour verrouiller/ouvrir les verrous des PC HP. 
Toutefois, pour verrouiller/ouvrir un verrou de PC a l'aide de 
la cle, celle-ci doit etre programmee a l'aide de l'outil. 

Schema de la cle 
Poignee de la cle 



Molette du selecteur 
des lettres 

Molette du selecteur 
numerique 




Capteurs 
Programmation de la cle 



REMARQUE II n'est pas possible de modifier le code d'une cle une fois qu'il 
a ete programme. Si vous souhaitez utiliser un code different, 
utilisez une autre cle. Vous pouvez commander une autre cle 
(HP D6658B) aupres de votre distributeur agree HP. 

Vous ne pouvez pas utiliser le code Al pour configurer la cle 
car il s'agit du reglage par defaut de l'outil de programmation. 



Francais 7 



Guide d'utilisation HP Master Pass Key System 

Utilisation de la cle 



7 Tournez la molette du selecteur numerique jusqu'a ce que 
le chiffre souhaite soit en face de l'afficheur numerique. 
Assurez-vous que vous faites pivoter uniquement la 
molette du selecteur numerique (bague superieure) . Dans 
le cas contraire, vous programmeriez la cle par erreur. 




Tournez la molette du selecteur Tournez la molette du selecteur 

numerique des lettres 

8 Tournez la molette de selection des lettres jusqu'a ce que 
la lettre souhaitee soit en face de l'afficheur des lettres. 



REMARQUE Pour plus de securite, les lettres ne sont pas inscrites pas 
ordre alphabetique (ACB...). 



9 Une fois les codes selectionnes, appuyez l'extremite de la 
cle de l'outil sur une surface rigide et appuyez sur le dessus 
de la cle jusqu'a ce que le code numerique apparaisse sur 
l'afficheur. La cle est maintenant verrouillee. 




Appuyez la cle sur une 
surface rigide pour 
verrouiller definitivement 
le code. 



Ouverture du PC 



REMARQUE Sur certains PC, il peut etre necessaire de retirer le capot pour 
acceder au verrou. 
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Reinitialisation du verrou du PC 



IMPORTANT Pour votre securite, ne demontez jamais le capot de 

l'ordinateur sans avoir prealablement debranche le cordon 
secteur, et toute connexion a un reseau de 
telecommunications. Remontez toujours le capot avant de 
remettre l'ordinateur sous tension. 



Pour ouvrir le PC, il suffit d'inserer completement la cle 
configured dans le verrou du PC et de la tourner pour 
verrouiller/deverrouiller. 



Reinitialisation du verrou du PC 

Cette fonction vous permet de reinitialiser le verrou du PC, 
puis de programmer un code different. L'acces a la cle codee 
precedente n'est plus possible. 

REMARQUE L'outil de programmation doit etre regie selon le code du 
verrou du PC avant d'etre insere. 

1 Sur l'outil de programmation, selectionnez le code 
precedemment utilise pour programmer le verrou du PC a 
l'aide des selecteurs de code, tel que decrit a la section 
"Pour programmer l'outil a l'aide du code" a la page 4. 

2 Faites pivoter les taquets de programmation inferieur et 
superieur de maniere a les aligner avec les afficheurs. 

3 Verifiez que le verrou du PC que vous souhaitez reinitialiser 
est deverrouille. 
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Reinitialisation du verrou du PC 

4 Inserez l'outil de programmation dans le verrou du PC, 
comme une cle classique. Maintenez-le fermement insere 
dans lors de la reinitialisation du verrou du PC. 




5 Maintenez le bouton de reinitialisation enfonce, faites 
pivoter les taquets dans le sens des aiguilles d'une montre 
au maximum. Les taquets de programmations doivent etre 
alignes avec le repere par defaut. 

6 Retirez l'outil du verrou du PC. Celui-ci est reinitialise et 
peut etre reprogramme avec un nouveau code. (Voir la 
section "Pour programmer le verrou du PC" a la page 4). 
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Depannage 



Depannage 

Cette section vous aide a resoudre les eventuels problemes 
rencontres avec l'outil de programmation. 



Probleme avec l'outil de 
programmation 


Solution conseillee 


La bague du selecteur de 

rnHo oet Hiffinilo a Honlanor 
LUUc tiiil UMIILNtJ d UcpidCnl 


• Si vous faites pivoter les taguets du selecteur, verifiez 

nii'ile ennt tiro? qii mavimiim Inr^ 1 Ho Iq rntcatinn 
l|U 115 5UI1L IWtiii dU HldAllllUIII W\i) Uc Id lULdLIUII. 


Vous ne pouvez pas deplacer 
les taguets de programma- 
tion. 


• Verifiez gue l'outil de programmation est correctement 
insere dans le verrou du PC et gue la broche metalligue 
est inseree dans I'orifice lors de la programmation. 


L'outil de programmation 
reste blogue dans le verrou 
du PC 


• Verifiez gue les taguets de programmation ont 

correctement pivote et sont alignes avec les afficheurs 
de selection du code correspondants avant de retirer 
l'outil de programmation du verrou du PC. 


Vous avez programme un 
verrou du PC avec un code 
errone. 


• "Reinitialisation du verrou du PC" a la page 9. 
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Services d'assistance HP 

Pour plus d'informations sur votre carte graphique et sur les 
autres accessoires disponibles pour votre station de travail 
personnelle, consultez les pages suivantes du site Web de HP : 

PC HP Kayak www . hp . com/go/kayaksupport 

PC HP Vectra www . hp . com/go/vectrasupport 

PC HP Brio www . hp . com/go/briosupport 



Garantie materielle 

Cet accessoire HP est couvert par une garantie limitee d'une duree d'un an 
a compter de la date d'achat par Futilisateur final. Le type de d'entretien 
propose est le retour dans un centre de reparation HP ou celui d'un 
distributeur agree. 

Un accessoire defectueux sera, a la discretion de Hewlett-Packard, repare 
ou remplace par une nouvelle unite, du meme modele ou d'un modele 
equivalent. 

Si cet accessoire est achete et utilise avec un ordinateur personnel 
HP Vectra ou Brio, ou avec une station de travail HP Kayak, il est couvert 
par la garantie de cet ordinateur ou station de travail, aux memes 
conditions d'entretien et de duree. 

Veuillez vous reporter a la garantie fournie avec votre ordinateur ou station 
de travail HP pour les limites de la garantie, les responsabilites du client et 
pour les autres termes et conditions. 

EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS DE CONSOMMATEURS EN 
AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZELANDE : LES DISPOSITIONS DE LA 
PRESENTE GARANTIE, DANS LA LIMITE DE VALIDITE DU DROIT 
COMMUN, N'EXCLUENT PAS, NE RESTREIGNENT PAS ET NE 
MODIFIENT PAS LES DISPOSITIONS LEGALES PREVUES DANS LE 
CADRE DE LA VENTE DE CE PRODUIT ET VIENNENT S'Y AJOUTER. 
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